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TY-ST50PX60 


■□ □ □ □ 
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TH -50 PX 60 口 □ □ □ □ 


■ □ □ □ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 


□ □ 

□ □ 815 mm □□182 mm □□ 370 mm 

□ □ 

2.3 kg 


□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



Panasonic 


TY - ST 50 PX 60 ( Vi ) 

M0 60607 















































































